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may have preceded Leokrates, or vice versa; at present-
there is no evidence to show which was the earlier.

Second

14. DIONYSIOS.

Tetr. AIONYZ10Z       / IMYP \    (a) Berlin     (Prokesch-
BA YZ                                                                                                                                                                                                                                                                       VNAIQN^                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Osten): 33 mm.,

16-37 grms. (&)
Grl asgo w (Hunter
cat. 3): 30 mm.,
16-87 grms. (r)
Hague r 31 mm.,
16-35 grms. (d)
London (Lambros,
1894): 31 mm.,
16*56 grms. (e)
Paris (de Luynes
2287) : 31 mm.,
16-67 grms. (f)
J. G. Mil n e
( = Sotheby's sale
3/4/14, lot 64):
33 mm., 16-45
grms. (<j) Philip-
sen sale (lot 2213):
31 mm., 10-70

15. POLYNIKOS.

Tetr. HOAYNIKOZ / IMYPNAIX   (a) Berlin (Imhoof) : 29
\^N         /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mm., 16-75 grms.

(&)Vienna(35306):
29   mm.,   14-83

1C. METRODOKOS.

Tetr. MHTPOAOPOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (a) Cambridge      (Mc-

below )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Clean):  33 mm,,

16-41 grms.